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本报讯  美国纽约市警察局5日承认，该局4名警察当
天凌晨在该市布朗士区街头追捕一名凶犯时，误将无辜的
平民埃哈迈德・迪亚洛开枪打死。



警察局发言人说，这4 名便衣警察当时正奉命追捕当
地一名强暴妇女的惯犯，但误将22岁的迪亚洛当成了罪犯，
当时迪亚洛正走进他住的公寓楼，结果4 名警察一齐朝手
无寸铁迪亚洛集中开火，总共发射出41颗子弹，迪亚洛当
场被击毙。事后法医尸体解剖的结果发现，迪亚洛身中19
枪，子弹把他打得浑身是洞，体无完肤，其心脏、肺和肝
胆都中弹。警方证实, 迪亚洛当时双手插在他的口袋中，
白人警察误以为他要掏枪反抗，后来发现他手中并没有任
何凶器。



据悉，迪亚洛是位西非几内亚比绍共和国移民，1997
年为逃避国内战乱来到美国，在当地依靠摆摊出售衣帽谋
生,一天工作12个多钟头， 把挣到的钱大部分寄给仍在祖
国的父母，是个虔诚的伊斯兰教徒和篮球迷，一向为人诚
实。警方后来的调查也发现,迪亚洛没有犯罪前科。



目前, 纽约警方正在调查这起“误击事件”的原因。
纽约警察专员霍华德・塞弗说，“我希望这4 位警察向大
家交待究竟发生了什么。但目前很难判断，因为我掌握的
事实很少。”参议员大卫・帕特森说，警察发射了那么多
的子弹说明，当迪亚洛先生中弹倒地的时候，警察仍没停
止开枪。

    激进黑人组织的谢普顿计划在枪击现场守夜。美国大
赦国际组织指出，这次枪击事件与以往几年纽约警察滥用
暴力、不合理自卫同出一辙。 